運超中、急に動きがおかしくなる 


参 エアフィ ルクーの フィ ルクー部が変形していないか確認してください。 

参エアフィルター、光触媒空清フィルター、銀除菌•アレル除去フィルター、 
ダストボックスが正しく取リイ寸け 6 れているか確認してください。 

[►24. 25 ぺ-ジ1 

エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売 
店にご連絡ください。 


♦ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。 

〇20〜25 ぺ-ジ I 

参油ミちれやクバコのヤニは取りきれない場合があります。 

エアフイルクーのお手入れをしてください。 （^20 〜25ペ-ジ 1 


■運転を停止した直後 

•製品保護のため 1 分間は室外ユニットのファンが◎ります。 

■運おを停止している間 

参屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのフアンが◎ること 
があります。 


参運転中、本体内部に手を入れていませんか？ 

(触れていませんか） 

手を入れると（触れると)、静電気などの影警で誤作動する場をがあります 
ので 本体内部には手を人れ ないで ください。 

参雷や無線などにより誤作動する場合があります。 

誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切リ、 
リモコンで再度運転をしてください。 


フイルター} W 除運乾中 
エアフイルターが引つかかる 

フィルター掃除運乾中 
大きな音がする 


フイルター掃除運乾を巧つたのに 
エアフィルターにミちれが残っている 


運 e 停止中に室外ユニットの 
フアンが回る 


フィルター掃除運おしない 


自動でフイルター掃除運乾しない 


フィルター掃除運転時間が長い 


フィルター掃除運乾が止まらない 

♦フィルター掃除運転を停止し、運転 
ランプが消えても、フィルター掃除 
運起を続ける 


\ 


稽 

で 

は 

友 

y 

ま 

せ 

ん 



参エアコンを保護するためです。 

室内温度が低いときにはフィルター掃除運乾を行いません。 

参本体のおそうじランプが点滅しているためです。ダストボックスを掃除し 
ておそうじサインをリセットしてください。 （► so 〜25 ペー リ 


指動フィルクー掃除が「切」に設をされているためでず。 


自動フィルター掃除を「入」にしてください。 〔 M 8 ペー：;] 


>エアフィルターを正常な位置にもどしています。 
3 分闇お待ちください。 


お調べ < ださい 


お調べ<ださい 


が障ではありません 


こんなときは 


フイルタ—掃除運拓 
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保証とアフターサービス 


必ずお読みください。 


保証について 


補修巧性能部品の保有期間について 


■保証書(別添）は販売店で所を事項を記人して 
お渡ししまずので、記載事項をお確かめのうえ、 

大切に保管してくださしん 
■保証期闇はお買い上げ日から1年圍、ただし 
お媒系統部分については日年聞でず。 

く保証期間中> 

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきまず。 
その際には、「保証書」をご提示< ださい。 

く保証期間緩過後> 

修理すればご使巧できる場合は、有料にて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料十部品代十化張料などで構成されて 
いまず。 



修理を依頼されるとき 


■ 28 ページ〜33ページじしたがって調べていただき、なお 
異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを 
抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店また 
はダイキンお客樣ご相談窓 □ にご連絡 < ださい。 


ご連絡いただきたい内容 

1. 品名 ルームエアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•日 

4. 異常内容(できるだけ具体的に) 
日.電話番号•ご住所•おを前 
6. 室外ユこットの設置場巧 



機種を 


■ルームエアコンの補修巧性能部品の保有期間は製造な 
切り後10年です。 

• r 補修用性能部晶」とは、その製品の機能を雑持ずる 
ためじ必要な部品のことです。 


点検整備のおすすゆ 


■エアコンを数シーブン使巧した場合は、室内ユニットの 
内部がミちれ、性能が低下する場合があります。また、ゴミ 
やホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の 
排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれの原因 
になることがあリます。通常のお手人れとは別に点横 
整備をおすすめしまず。点ネ矣整備はお買い上げの販売店 
にご相談ください。 

なお、この場合は実費が必要となります。 


エアコン內部の洗浄について 


■市販のエアコン洗を剤をご使用されまずと、除菌効果が 
損なわれたり、場合によっては熱交換器や機械内部の 
樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水もれなどの不具合 
が発生ずるおそれがありまず。 

お買い上げの販売店またはダイ丰ンお客様ご相談窓 □ 
にご相談ください。 


据付場所について 


運轟音にも配慮を 

■次のような場所をお選びください。 

•エアコンの重量(こ十分耐え、騒音や振動が増大しな 
い場所。 

•室外ユニットの唤化□からの風や運転音が隣家の迷 
惑しなわなしづ易尸斤。 


電気工事じついて 

♦電源は必ずエアコン専用回路をご使巧ください。 


移設について 


■増改築•引越などで、製品を移設されたり、再据付けずる 
場をは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にご依頼ください。 〔けちページ] 

■室外ユニットの設置は周囲に異臭 • 異常音のないところ 
にしてください。 

■みの場所へ据巧けされる場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

♦油 • 蒸気 • 油煙の発生するところ。 

♦海浜地区など塩分の多いところ。 

♦温泉地など硫化ガスの発生するところ。 

参積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。 
■室外ユこットか6の排水は水はけのよいところにして 
ください。 
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謂0120 -88-1081 (全国共通フリーダイヤル） 

FAX でのお問合わせは 01 20-07-088 1 (FAX 専用フ U —ダイヤル） 

http :// www . daikincc . ciom に相談巧応ホームぺージ） 


営業時間： 24時間365曰あ f 応いたしまず。 

対応業務：商品に関ずるすべてのご相談-お問合わせをお受けいたしまず。 

(修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品-消耗品-補用部品の販売など） 


♦ダイキンエ業サービス拠点所在地一覧 


編み並店； I あ 


札 幌 S S 
仙 台 S S 


干 007-084 日札幌市東区化四十五条東 18-4-1 
干 984-0032 仙台市若林区荒井字堀口 15-5 


麵諫巧隔视 


城 
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S 

S 

世 
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谷 

S 

S 

江 
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S 

S 
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S 
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S 

S 
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S 

S 

横 


お 

S 

S 
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塚 

S 

S 
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木 

S 

S 

こ) 

< 

ば 

S 

S 

宇 

都 

宮 

S 

S 

高 


崎 

S 

S 

草 


加 

S 

S 

川 


越 

S 

S 

松 


本 

S 

S 

新 


漏 

S 

S 


干 143-0015 大田医大森西 3-29-7 
干 154-0024 世田谷区兰軒茶屋 1-5-19 
干13日-0016江東区東陽 5-29-3 第2ま陽ビル 1 F 
干 124-0013 葛飾区東立石 1-19-2 
干 176-0012 練馬区豊玉化 4-23-10 
干 183-0055 府中巿府中田 J 2-21-4 
干 260-0007 干葉巿中央区巧光 1-14-7 
干 270-2253 ホ公戸市日暮 3-17-2 
干 225-0014 横お市青葉区挂田西 1- 日-5 
干 244-0806 横お市戸塚区上品濃14 - 2 
干 243-0004 厚木巿水弓 I 2-8-25 
干30日-0841つくば巿御幸び丘3 
干 321-0954 宇都冨市元令泉 3-4-1 
干 370-0018 高崎市新保お日4 - 1 
干 340-0013 草力!]巿ネ公江町2 - 1日-1 
干3日日-1124川越巿新宿田 J 1 - 4 -日 
干39日-0852ホ公本市大き島立1100 -1 
干 950-0941 新漏巿中央区女池 4-17-33 


化 陸 S S 干 921-8062 金ミ尺市新保本3 - 5 9 

冨 山 S S 干 939-8261 富山巿热原4 21 - 1 

福 井 S S 干91日-0842福井巿開発 3-3402 


岐 阜 S S 干50日-8268岐阜市茜部菱お 3-213-1 

名ち屋 S S 干4日日-0006名古屋市港区南十一蚕町 4-3 

ま 城 S S 干 446-0074 安城巿井お；山町高見 5-1 
津 SS 干 514-0823 津巿大字半田字池お 569-1 
静 岡 SS 干 422-8036 静岡巿驗ミ可区敷地1 -12-7 


■SS はサービスステーションの略でず。 


〒已 25-0027 草ま巿野巧1 - 1 - 6 
干 601-8393 京都市南区吉祥院中ミ印京里西町15 
〒己 93-8326 巧市西区鳳西日: 11-69-2 
干 530-0034 大阪巿化区錦町4 - 8 2 
干 530-0034 大阪市化区錦町4 - 8 2 
干 564-0044 吹田巿南金田 2-23-17 
〒日 72-0077 寝屋川市点野5 - 2 2 - 10 
〒日 51-0083 巧戸巿中央区お辺通 2-1-3 日兰宜国際ビル 6 F 
〒日 70-0974 姫路市飯田1 - 7 2 
〒日 30-8453 奈良巿西九を町 3-5-7 


草 

津 

S 

S 

京 

都 

S 

S 

m 

S 

S 

大 

阪 

S 

S 

阿倍野 
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枚 

ち 
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S 

巧 

戸 

S 

S 

姫 

路 

S 

S 

奈 

良 
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S 


の因口 !1! |日阮 


広 

島 S S 

干 732-0802 

広島市南医大州5 - 

9-7 

岡 

山 S S 

干700 -0976 

岡山巿化区辰己 20-110 

米 

子 S S 

〒 683-0004 

米子巿上福原 6-2 

-17 

福 

山 S S 

干721 -0973 

お山市南蔵王日: [2-1 

2-6 

徳 

島 S S 

干 770-0873 

徳島市東沖渊1 - 

-17 

高 

松 S S 

干761 -8071 

高松巿伏石町214 

1-2 

松 

山 S S 

干791 -801 6 

お山市义万ノ台63 

4-1 




北 

九州 S S 

干 803-0801 

化九州巿ル倉化区西港町3 -4 

福 

岡 S S 

干81 1-2207 

拍屋郡志を町南ま1 - 

1 0-1 

鳥 

栖 S S 

干 841-0 日日日 

鳥栖市養父の4 7 

3-2 

長 

暗 S S 

干 850-0025 

長崎市今博を町2 

0-1 

熊 

本 S S 

干 862-09 日8 

熊本市馬渡1 - 15 

-15 

大 

分 S S 

干 870-0921 

大分市款原4 - 1日 

-21 

宮 

崎 S S 

干 880-091 2 

宮崎市大字ホ江き飛江田701 

鹿児島 S S 

干 891-01 15 

鹿児島市東開町5 

- 12 

那 

覇 S S 

干 901-01 55 

那覇市金城已- 

3-4 


エアコンを廃棄する場合は 


2001年4月旋巧の家電リサイクルまでは、お客様がご使用済みのエアコンを 
廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）を 
おま仏いいただき、対象商品を販売店や市の村に引き渡ずことびホめ日れて 
いまず。 


お客様ご相談窓 □ 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは 巧マ丰ンコンタクトセンター I へご連絡ください。 
電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。 


I こん曼きは 


SS03 曾 C 
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\ 項目 

機種 \ 

S22LTCXS-W (0 

巧 F22LTCXS-W(C) 

外 R22LCXS 

S25LTCXS-W (0 

巧 F 巧 LTCXS-W(C) 

外 R25LCXS 

S28LTCXS-W (0 

巧 F28LTCXS-W(C) 

外 R28LCXS 

S3 亂 TCXS-W 似 

巧 F36LTCXS-W(C) 

外 R36LCXS 

S40LTCXP-W (0 

巧 F4 日 LTCXP-W(C) 

外 R40LCXP 

S4 日 LTCXV-W 似 

巧 F40LTCXV-W(C) 

外 R40LCXV 

S 加 LTCXP-W 似 

巧巧 OLTCXP-W(C) 

外閒 QLCXP 

S5 日 LTCXV-W 脚 

内 F50LTCXV-W(C) 

外 R50LCXV 

S56LTCXP-W (0 

巧巧亂 TCXP-W(C) 

外 R56LCXP 

S56LTCXV-W (口 

巧 F56LTCXV-W(C) 

外 R56LCXV 


取扱説明書 （1)、 保証書（1)、リモコン（1)、リモコンホルダー〔1)、リモコンホルダー取がネジ（2)、単4乾電她（2)、 
銀除菌-アレル除去フィルター （1 )、光触媒空清フイルクー （1) 


参ぶ房-暖房運転特性は日本工業規格 （ J に C 9612) に基づいた数値でず。 

♦この仕様数值は 50 H 2 - 60 Hz 共通です。 

•停止のときもマイコンを働かせるため、約 0.6 〜 0.8 ワットの電力を消費します。 

(入タイマー設定時や圧縮機の予熱時は約1日〜3日ヮットの電力を消費します。） 
♦本機の能力-消費電力は性能が安定したおの数値を示しています。 

参製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。 

♦暖房低温能力は外気温2での場合を示しています。 



議を； 


類 


冷房.暖房兼巧セパレ—卜お(インバ—夕—) 


36 

































































































































































































































































































































































































































































































長巧使用製品安をまお制度に基づく本体表おについて 


経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることをミ主意喚起するために電気用品安全法で義務がけられた]: U 下の内容 
を室内ユニットに表示しています。 


A 


※【設計上の標準使巧期間】10年 

設計上の標準使用期闇を超えてお使いいただいた場合は、 
経年劣化による発义 • けが等の事故に至るおそれがあります。 


※設計上の標準使巧期間とは 

♦運転時闇や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上ち障なく使巧する 
ことができる標準的な期間でず。 

♦製造年についても、室内ユニット I こ西暦4巧で表示しています。 

♦設計上の標準使巧期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。 

参設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場を、または、本来の使用目的 W 外でご使用された場含は、設計上の 
標準使巧期間より短い期間で経年劣化による発义、けがなどの事故(こ至るおそれがあります。 


■標準使用柔件 Si 錦 S 技邦！祀寶鞭用類を醜するための 



電源電圧 

製品の定格電源-電圧による 


周玻数 

50/ 60 Hz 



室内温度 

27で（乾球温度） 


ち房 

室内湿度 

47% (湿球温度19で） 


室外温度 

35で（乾球温度） 

環境条件 


室外湿度 

40% (湿球温度24で） 



室内温度 

20で（乾球温度） 


暖房 

室内湿度 

59%〔湿球温度15で） 


室外温度 

7で（乾球温度） 



室外湿度 

87% (湿球温度6で） 


設置条件 

製品の据イ寸説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

機種能力(こ見合った広さの部屋（畳数） 


1年間の使巧日数 

東京 

冷房6月2日から9月21日までの112日間 


モデル 

暖房10月28日から4月14日までの169日間 

想定時間 

1曰の使用暗圍 

を房9時闇/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使用時圍 

冷房：1.008時閨/年 
暖房：1,183時間/年 


I こん曼きは 
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巧語集（さくいん) 



快目民運車 E 

室内温度をコント□ールして、'快い眠りとさわやかな目覚めを 
サポートする運転でず。 

17 

六■、し、フ 

風量と風向を調節して、風が直接体にあたりにくくずる運転でず。 

14 

力が寻 

ミ曰除ち. 

アレル除去フィルター 

捕集した菌の活動、アレル物質を抑制ずるフィルターでず。 

1， 20〜26 

議鑛誦戀議麵蜜 

瓜ホ巧 A ち裸ホニ 

懼战/で巧涅军占 

屋外と室内の湿度差が体にやさしい温度差となるよう 
エアコンが設定温度を自動でずめる冷房運転です。 

15 




38 

















































































1! 圓 1 擊!! 11巧部ク 41: ーン運範 '1：：-：：：'：: 

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を巧える運転です。 

19 


光触媒空清フィルター 

吸着した気になるニオイや細菌-ウイルスを除去するフィルクーです。 

7, 20〜26 

V 字型温度制御 

駐; :も过 t 巧: 雷 T :;:; お:;おお： 

/快眠運転開始から3時間かけて約2で温度を下げて深いおりを誘い、 

起床時刻の1時間前から約1で温度を上げて起床をうながず 
温度制御でず。 

17 

フィルター巧さえ粋 

エアフィルターを固定するための枠でず。 

22〜25 

フフツフ 

上下風向を調節する菊根でず。 

12,14 
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タイ：！:ンエ業株式含ネ王 

本社干 530-8323 大阪市北区中崎西 二 T 目 4 番 12 号梅田 センタービル 
東京支社干 108-0075 まを都港区港南 二 T 目 18 番 1 号 JR 品り K - スト ビル 


こな元バ ーコー ドは製造用 コー ドです。 

この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 


因_鱗囚 

m 



3P 262644 -1 M09 目 S99(1001)E3 


ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後]0年です, 


•電源コード、プラグび異常に熱い。 

♦電源プラグび変色している。 

•こげ臭いニオイびする。 

♦ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

•置 台や吊り下げなどの取付部品び腐食していたり、 
取付けがゆるんでレる。 

♦室内 ユニッ トから水がちれる。 

•その他の異常や故障びある。 


ご使用中止 

故障や事故防止のため、 
電源プラグを巧くか、 
ブレーカーを切ってか 
ら、ずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご相談ください。 


長年ご使庙になるェアコンの点検は定期的に 


特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
http://www.claikin.co.jp/csr/env/j-moss.html 


dum 

タァコン7 


フ□ンについて 

家庭巧エアコンじは最大で C02 ( 瘋暖化ガス） 
3.600 kg (マルチシステムの場合は10,500 kg) 
じ相当するフ□ン類が封人されています。 
觸湿暖化防止のため、移設•鍵•廃棄等に 
ちた〇てはフ日ン類の醜が必要です。 


この表ちは家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封入さ 
れていることを、ご認識いただくための表示です。 

エアコンの取りがし時はフ □ ン類の回収が必要です。 

廃棄時には家電I」サイク J レ法の制度に基づき適正な弓怯渡し 
をしていただければ、確実につ□ン類の適正処理びされます。 



よくあるご質問 


お間い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。 


Q : まかユニットか5水や煮巧が出る 

•屋外温度ザ低いときに暖房運転すると、室外熱を 
換器にが着した霜を取リ驗<運転を行5ことが 
あります。このとき、溶け出!した霜が水聲湯気と 
なって化るためです。 


Q : 運起を停比しても運振し織する 

A: ♦フィルター掃餘違転、または巧部クリーン運転 
をしているためです。 iiiiaaKi 


Q :; をえない•暖ま S ない 

A： 參設定温度•湿這におづくと能力を紙えて運転する機能が働くため 
です。お好みに含わないときは設定温度を変えてください。 
•エアフィルターがミちれていると、エアコンの能力が抵下します。 
定期捣にエアフィルタ*-のお手人れをしてください。 

• フィルター掃除達転 lllsBBa 
-お手入れのしかた iiaaBaaaaa 





















































































































